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ELECTIONS LEGISLATIVES DU 30 JUIN 1968 
1re Circonscription du Département de l'Aisne -— SCRUTIN DE BALLOTAGE 








Candidat Unique de la Gauche 


a — 


Le P.C.F. remercie les 9429 Electrices et 
Electeurs qui,en se prononcant dès le ff” {our sur 
son candidat Williarr PHILIPPOT, l'ont ainsi 
placé largement en téte des candidats opposés 
au Pouvoir Gaulliste. 


Le 2° tour doit être 
le sursaut des Forces Républicaines 
et Démocratiques 





Electrices, Electeurs, reflechissez ! 


Dix années de Pouvoir Gaulliste 
soutenues par Monsieur SABATIER, se 
sont traduites par 
— l'aggravation du niveau de vie des travailleurs. 
— lL'abaissement du pouvoir d'achat. 

— 500.000 chômeurs, | 60.000 jeunes sans travail. 

— Un enseignement n'étant pas à la hauteur de 
la Nation 

— La disparition de centaines de milliers de 
petites exploitations agricoles. 

— Les difficultés accrues pour l'artisanat et le 
petit commerce. 





Face à la poussée Gaulliste du premier tour, qui représente une grave menace 
pour la Démocratie, les Conquêtes Sociales, les Libertés. 


Toutes les voix des Forces de Gauche et de l'Opposition au Pouvoir Gaulliste 
doivent se regrouper sur la candidature de William PHILIPPOT. 


Le 30 Juin 1968, vous voterez 


William PHILIP 


| Candidat Unique de la Gauche 
et de toutes Oppositions au Pouvoir Gaulliste 





DÉSISTEMENT 


La F.G.D.S. dans la Première Circonscription de LAON, 
remercie les 5.912 Electrices et Electeurs qui ont voté GAREL au 
premier tour. 

Dans le cadre de l'accord national entre la F.G.D.S. et 
le P.C.F., pour renforcer l'Union des Forces de Gauche, défenseurs 
de la Démocratie. 

Pour lutter contre le renforcement du Pouvoir Personnel. 

Nous appelons les Electrices et Electeurs de la F.G.D.S. 
à reporter leurs suffrages sur le Candidat unique de la Gauche, 


défenseur de la Démocratie. 


Vu, les Candidats, 





